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La medecine des voyages dam medline 

par Philippe Eveillard 


Comment garder le contact avec I'actualite de la medecine des voyages dans les prochains mois ? 

Une solution : interroger regulierement la bangue de donnees bibliographigues MEDLINE a I'aide des « bonnes » eguations 

de recherche. Elies figurent dans cette page. 


T raduire en eguation de recherche les 
themes de cette monographie n'est 
pas une mince affaire. Devant 
I'ampleur de la tache, une nouvelle 
methode de recherche des mots cles et 
descripteurs a ete experimentee. Elle 
a fourni de bons resultats mais n'a pas 
regie tous les problemes. 

LES RELATED ARTICLES 


La nouvelle methode de recherche des 
mots cles et descripteurs s'appuie sur les 
related articles (articles en relation) de 
PubMed. 

Ces articles en relation sont obtenus 
a I'aide d'un algorithme savant gui prend 
en compte les mots du titre et du resume 
et les descripteurs du bordereau 
d'indexation. Ms s'affichent (guand on 
cligue sur leur intitule dans la page de 
resultats) par ordre decroissant 
d'adeguation. Depuis guelgues mois, les 
titres des 5 premiers articles en relation 


figurent dans le format de notice 
« abstract plus ». Ce format est celui gui 
s'affiche par defaut guand vous cliguez 
sur le lien (les auteurs) de la page de 
resultats. 

LE « SURF >1 

DANS LES RELATED ARTICLES 


La methode consiste a formuler une 
eguation simple (en rapport avec un des 
themes de la monographie), a analyser la 
premiere page de resultats, a reperer 
Particle gui semble en parfaite 
adeguation avec la reguete et a afficher 
son format de notice « abstract plus » 
avec ses 5 related articles. Ensuite, il n'y 
a plusgu'a allerde related article en 
related article et a recuperer, a chague 
fois gue le titre d'un article evogue un 
des themes de la monographie, les 
descripteurs gui ont servi a indexer 
Particle (cette recuperation se fait dans le 
bordereau d'indexation). 


Les equations 

•4 (Risk Assessment [majr] OR Counseling [majr] 
OR Guidelines [maj'r] OR Health Education 
[majr]) AND Travel [majr] 

-4 Travel [majr] AND return* [ti] AND review [pt] 
-4 Chronic Disease [majr] AND Travel [mh] 

-4 Transients and migrants [mh] AND Travel [mh] 
•4 (Communicable Diseases/EP AND import* [ti]) 
OR (Communicable Diseases, Emrging/EP AND 
Travel [mh]) 

Note: dans plusieurs equations : 

- le descripteur Travel est considere comme majeur afin de 
centrer la requete sur le voyage (ou les voyageurs) ; 

- la racine d'un mot est entree afin d'etendre la recherche 
aux mots cles comportant cette racine ; c'est le cas pour 
return* et import* dont I'asterisque indique la troncature. 


L'eguation initiale est: Risk 
Assessment [majr] AND Travel [majr] 

AND review [pt] 

L'article choisi pour commencer le surf 
a pour titre Risk assessment in travel 
medicine. Le surf se poursuit avec 2 
related articles (Immunization and health 
advice for travellers , the role of the 
general practitioner et Medical advice for 
travellers). Ensuite, un surf prolonge de 
related articles en related articles permet 
de rencontrer plusieurs articles evocateurs 
des themes de la monographie : 

- Infections and diseases after travelling ; 

- Spectrum of diseases and relation to 
place exposure among ill returned 
travellers; 

- Prevention of disease in the traveller; 
the returning traveller; 

- Travel advice for special travellers. 

La liste des descripteurs majeurs de ces 
articles figure dans I'encadre. Elle a aide 
a formuler les eguations de recherche 
relatives aux themes de cette 
monographie sur la medecine des voyages. 


Les descripteurs et affiliations descripteur/ qualificatif 

(recenses lors du « surf » et classes par categories) 

•••••> Diseases 

Communicable Diseases/EP ; Fever/ET ; Malaria/EP ; Diarrhea/EP ; 

Rickettsia Infections/EP 

•••••> Biological Sciences 

Preventive Medicine ; Vaccination ; Immunization ; Tropical Climate ; Accidents ; 
Health Education/MT ; Risk Assessment/MT 

••4 Health Care 

Health Promotion ; Hospitalization ; Patient Education/MT ; Counseling ; Health 
Education/MT ; Risk Assessment/MT 

•••••> Psychiatry and Psychology 

Counseling ; Health Knowledge, Attitudes, Practice 

•••••> Anthropology, Education... 

Travel ; Health Education/MT ; Patient Education/MT 

•••••> Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques... 

Vaccination ; Immunization ; Risk Assessment/MT 



